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Progress  Report 


During  the  past  year  we  have  cultured  peripheral  blood  lymphocytes  (PBL) 
from  Air  Force  personnel  who  have  confirmed  positive  antibody  for  HIV.  We 
have  also  tested  a  limited  number  of  cerebrospinal  fluids  for  presence  of 
infectious  virus. 

The  PBL  were  processed  by  Ficoll-Hypaque  centrifugation  and  co-cultured 
with  normal  PHA  stimulated  human  lymphocytes  for  a  3  week  period.  Media  from 
these  cultures  were  collected  at  2  to  3  day  intervals  starting  on  day  5  and 
tested  for  the  presence  of  viral  reverse  transcriptase  (RT)  activity.  All 
cultures  which  had  an  increase  of  threefold  greater  than  control  cultures  for 
RT  activity  were  scored  positive.  Those  yielding  two-  to  threefold  greater  RT 
activity  than  uninfected  controls  were  rated  at  ±  and  the  supernatants  were 
recultured  for  virus  activity. 

We  have  completed  the  testing  of  329  blood  specimens  (Table  1).  The 
overall  isolation  rate  to  date  has  been  172/329  positive  {52%)  for  the  12 
month  period  the  contract  has  been  in  effect. 

Table  2  lists  isolation  results  in  relation  to  the  Walter  Reed  status  of 
the  tested  individuals.  Class  1  and  2  specimens  still  predominate  and  the 
isolation  remains  around  50%  in  both  groups.  The  numbers  of  Class  3  through  6 
are  beginning  to  increase,  but  still  remain  relatively  low.  Although  the  sig¬ 
nificance  of  the  findings  in  these  groups  is  questionable  due  to  the  small 
numbers,  the  overall  isolation  rate  for  these  later  four  groups  is  greater 
than  that  found  in  the  earlier  stages  (66^). 

The  new  laboratory  that  is  committed  to  the  performance  of  this  contract 
is  now  completed  and  has  been  occupied.  The  computer  terminal,  which  was 
installed  during  the  last  quarter,  is  now  in  use  to  transfer  specimen  testing 
results  to  patient  files  at  Wilford  Hall  USAF  Medical  Center.  It  has  also 
allowed  us  to  check  the  Walter  Reed  classification  of  patients  not  previously 
reported . 

During  the  next  year  we  will  analyze  the  individuals  with  positive  cul¬ 
tures  to  see  if  there  are  any  clinical  or  immunologic  parameters  which  might 
serve  as  an  indicator  of  virus  expression  in  asymptomatic  patients.  The 
installation  of  the  computer  terminal  will  greatly  facilitate  this  analysis. 

Only  one  of  40  spinal  fluids  has  yielded  a  positive  virus  culture  in  a 
limited  study  this  past  year.  We  are  currently  testing  freshly  collected 
cerebrospinal  fluids  to  determine  the  validity  of  the  negative  results 
obtained  from  earlier  specimens  which  have  been  stored  frozen  for  some  time 
prior  to  testing.  Previously,  the  spinal  fluids  were  received  frozen.  In  our 
current  test  protocol  we  are  attempting  to  isolate  virus  by  two  methods:  1) 
we  are  co-cultlvating  cells  isolated  from  fresh  spinal  fluid  with  PHA  stimu¬ 
lated  normal  human. PBL  and  2)  1  ml  of  clarified  fresh  fluid  will  be  used  to 
resuspend  0.5  x  10°  CEM  A3. 01  target  cells  containing  a  final  concentration  of 
10  ng/ml  polybrene. 
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TABLE  1 


I 

I 

!  HIV  ISOLATION  FROM  LYHPHOCYTES 


RT  RESULTS 


PATIENT# 

DATE  OF 

COLLECTION 

DAY  5 

CPM 

DAY  7 

CPM 

DAY  10 

CPM 

DAY 

CPM 

12 

DAY 

CPM 

15 

DAY 

CPM 

18 

DAY 

CPM 

21 

POS/ 

NEG 

WR 

STATUS 

UH2/1 

2931 

3108 

3159 

2908 

2712 

3381 

NT 

POS 

UH3/1 

3894 

8284 

4457 

4417 

4767 

8407 

5917 

POS 

WH4/1 

5816 

8172 

5532 

NT 

7863 

NT 

NT 

POS 

UH6/1 

235 

306 

677 

340 

382 

269 

332 

NEG 

UH23/1 

651 

1.2* 

914 

1.6 

5204 

9.2 

2528 

4.5 

1227 

2.2 

1711 

3.0 

1605 

2.8 

POS 

WH24/1 

416 

0.7 

536 

1.0 

927 

1.6 

648 

1.1 

845 

1.5 

765 

1.4 

NT 

NEG 

UH26/1 

472 

0.8 

703 

1.2 

603 

1.1 

1110 

2.0 

1147 

2.0 

1319 

2.3 

1603 

2.8 

NEG 

UH28/1 

556 

1.0 

654 

1.2 

711 

1.3 

642 

1.1 

561 

1.0 

826 

1.5 

NT 

NEG 

UH30/1 

353 

0.5 

454 

0.6 

608 

0.8 

588 

0.8 

868 

1.2 

645 

0.9 

630 

0.9 

NEG 

WH32/1 

975 

1.3 

933 

1.3 

401 

0.5 

1668 

2.3 

1721 

2.3 

1992 

2.7 

2851 

3.9 

POS 

WH33/1 

782 

1.1 

NT 

NT 

718 

1.0 

421 

0.6 

368 

0.5 

552 

0.7 

NEG 

UH43/1 

273 

295 

290 

364 

319 

408 

377 

NEG 

BAMC34/1 

2073 

1.6 

1362 

1.0 

1533 

1.2 

3382 

2.6 

4440 

3.4 

3432 

2.6 

4952 

3,7 

POS 

BAHC35/1 

1310 

1.0 

1113 

0.8 

1153 

0.9 

1302 

1.0 

1558 

1.2 

942 

0.7 

1189 

0.9 

NEG 

UH/B 

563 

1.0 

659 

1.2 

1034 

1.8 

1764 

3.1 

1065 

1.9 

1375 

2.4 

442 

0.8 

POS 

UH/M 

709 

1.3 

688 

1.2 

1030 

1.8 

1774 

3.1 

2194 

3.9 

1164 

2.0 

613 

1.1 

POS 

2 

01/15/87 

1122 

1.2 

1142 

1.2 

1978 

2.1 

5597 

5.9 

5075 

5.3 

5373 

5.6 

2796 

2.9 

POS 

3A 

2/2 

06/6/86 

844 

0.4 

1252 

0.6 

873 

0.4 

1011 

0.5 

1038 

0.5 

1663 

0.8 

1617 

0.8 

NEG 

3/2 

06/06/86? 

1006 

0,5 

1512 

0.7 

995 

0.5 

1075 

0.5 

1286 

0.6 

1559 

0.8 

1541 

0.8 

NEG 

15 

03/26/87 

700 

0.9 

741 

0.9 

2404 

2.9 

5046 

6.2 

6209 

6.4 

4358 

5,3 

3857 

4.7 

POS 

2B 

37 

5/21/87 

569 

0.7 

576 

0.7 

1102 

1.3 

1446 

1.8 

4951 

6.0 

7602 

9.3 

4429 

5.4 

POS 

SB 

39 

08/13/87 

2160 

4.3 

1487 

3.0 

1246 

2.5 

1173 

2.3 

1428 

2.8 

1017 

2.0 

1764 

3.5 

POS 

2AITP 

42 

11/26/86 

643 

0.7 

748 

0.8 

971 

1.0 

1106 

1.1 

848 

0.9 

1329 

1,4 

1324 

1.4 

NEG 

1A 

51 

12/18/86 

1177 

1.2 

1093 

1,1 

978 

1.0 

910 

0.9 

1632 

1.7 

1626 

1.7 

1485 

1.5 

NEG 

2A 

54 

07/30/87 

1065 

1.5 

1643 

2.3 

12349 

17.9 

7783 

11,1 

13927 

19.9 

6428 

9.2 

4220 

6.0 

POS 

3A 

55 

12/04/86 

723 

1.0 

611 

0.8 

362 

0.5 

559 

0.8 

493 

0.7 

611 

0.8 

511 

0.7 

NEG 

3A 

66 

10/23/86 

982 

0.5 

1267 

0.6 

803 

0.4 

1384 

0.7 

887 

0.4 

1262 

0.6 

1901 

0.9  NEG(NEG) 

2A 

66 

11/13/86 

884 

0.8 

1313 

1.1 

1047 

0.9 

1022 

0.9 

855 

0.7 

943 

0.8 

1149 

1.1 

NEG 

2A 

69 

02/19/87 

408 

0.7 

434 

0.7 

507 

0.8 

4510 

7.6 

2859 

4.8 

8354 

14.1 

3534 

5.9 

POS 

1A 

74 

02/19/87 

427 

0.7 

2206 

3.7 

11761 

19,8 

4408 

7.4 

9599 

16.2 

9824 

16.5 

2603 

4.4 

POS 

3A 

75 

05/14/87 

390 

0.6 

383 

0.6 

204 

0.3 

348 

0.6 

363 

0.6 

526 

0.9 

874 

1.4 

NEG 

1A 

76 

08/20/87 

539 

1.1 

545 

1.1 

619 

1.2 

750 

1.5 

854 

1.7 

985 

2.0 

657 

1.2 

NEG 

5A 

80 

02/19/87 

317 

0.5 

379 

0.6 

925 

1.6 

707 

1.2 

1531 

2.6 

1032 

1.8 

679 

1.1 

NEG 

1A 

81 

08/27/87 

824 

1.1 

589 

0.8 

568 

0.8 

1012 

1.4 

1534 

2.1 

1631 

2.2 

1459 

2.0 

+/-POS 

6B 

83 

05/28/87 

178 

0.6 

221 

0.7 

431 

1.3 

1027 

3.2 

4363 

13.6 

4841 

15.0 

5563 

17.0 

POS 

1A 

90 

07/16/87 

787 

1.0 

644 

0.8 

1059 

1.3 

2062 

2.6 

3266 

4.1 

4537 

5.7 

3798 

4.8 

POS 

2A 

95 

05/14/87 

269 

0.4 

347 

0.6 

240 

0.4 

348 

0.6 

615 

1.0 

1118 

1.8 

1993 

3.3 

POS 

1A 

96 

08/20/87 

542 

1.1 

518 

1,0 

530 

1.1 

472 

0.9 

532 

1.1 

401 

0.8 

420 

0.8 

NEG 

1A 

99 

05/21/87 

649 

0.8 

767 

0.9 

1298 

1.6 

3442 

4,2 

4757 

5.8 

5686 

6.9 

4877 

5.9 

POS 

1A 

100 

05/21/87 

566 

0.7 

597 

0.7 

404 

0.5 

687 

0.8 

2982 

3.6 

7713 

9.4 

5904 

7.2 

POS 

2A 

102 

07/16/87 

711 

0.9 

841 

1.1 

8483 

10,7 

4661 

5.9 

679 

0.9 

1959 

2.5 

1626 

2.0 

POS 

5A 

112 

07/09/87 

1185 

1.1 

981 

0.9 

950 

0.9 

1145 

1.0 

1062 

1.0 

1355 

1.2 

1761 

1.6 

NEG 

1A 

4 


113 

08/27/87 

761 

1.0 

605 

0.8 

776 

1.1 

713 

1.0 

668 

0.9 

705 

1.0 

798 

1.1 

NEC 

3A 

121 

07/30/87 

1001 

1.4 

972 

1.4 

1348 

1.9 

2190 

3.1 

3218 

4.6 

2887 

4.1 

2583 

3.7 

POS 

2A 

123 

08/13/87 

1426 

2.8 

1173 

2.3 

908 

1.8 

1875 

3.7 

1263 

2.5 

1734 

3.4 

1424 

2.8 

POS 

3m 

124 

06/11/87 

357 

0.5 

405 

0.6 

1292 

2.0 

1954 

3.0 

4185 

6.3 

7334 

11.1 

6132 

9.3 

POS 

3A 

125 

04/30/87 

595 

0.7 

886 

1.0 

3945 

4.6 

25601 

30.0 

36958  43.0 

24607  24.0 

7454 

8.7 

POS 

1A 

129 

08/20/87 

472 

0.9 

495 

1.0 

499 

1.0 

501 

1.0 

434 

0.9 

490 

1.0 

428 

0.9 

NEC 

2A 

130 

07/30/87 

866 

1.2 

785 

1.1 

1033 

1.5 

1910 

2.7 

2445 

3.5 

1723 

2.5 

1324 

1.9 

POS 

2A 

132 

07/30/87 

962 

1.4 

1039 

1.5 

838 

1.2 

934 

1.3 

997 

1.4 

1031 

1.5 

1227 

1.8 

NEC 

1A 

145 

08/20/87 

442 

0.9 

550 

1.1 

553 

1.1 

450 

0.9 

492 

1.0 

481 

1.0 

490 

1.0 

NEC 

1A 

175 

11/13/86 

716 

0.6 

850 

0.7 

880 

0.8 

840 

0.7 

754 

0.7 

1078 

0.9 

1141 

1.0 

NEC 

2A 

180 

10/23/86 

1827 

0.9 

1886 

0.9 

1477 

0.7 

1794 

0.9 

1249 

0.6 

1634 

0.8 

1895 

0.9 

NEG(NEG) 

2A 

181 

10/23/86 

1168 

0.6 

1401 

0.7 

988 

0.5 

1329 

0.7 

1031 

0.5 

1347 

0.7 

1429 

0.7 

NEG(NEG) 

2A 

182 

10/23/86 

815 

0.4 

1204 

0.6 

842 

0.4 

805 

0.4 

883 

0.4 

1831 

0.9 

1568 

0.8 

NEG(POS) 

1A 

183 

10/23/86 

1044 

0.5 

1043 

0.5 

1008 

0.5 

1043 

0.5 

925 

0.5 

1644 

0.8 

3128 

1.5 

NEG(POS) 

1A 

184 

10/30/86 

640 

0.6 

325 

0.3 

439 

0.4 

465 

0.4 

113 

0.1 

104 

0.1 

804 

0.8 

NEG(NEG) 

185 

10/30/86 

471 

0.4 

527 

0.5 

423 

0.4 

452 

0.4 

270 

0.3 

504 

0.5 

755 

0.7 

NEGCNEG) 

1A 

186 

10/30/86 

612 

0.6 

591 

0.6 

520 

0.5 

672 

0.6 

344 

0.3 

1140 

1.1 

694 

0.7 

NEG(NEG> 

2A 

187 

10/30/86 

518 

0.5 

735 

0.7 

127 

0.1 

520 

0.5 

540 

0.5 

432 

0.4 

561 

0.5 

NEG(POS) 

2A 

187 

11/13/86 

672 

0.6 

882 

0.8 

772 

0.7 

776 

0.7 

856 

0.7 

902 

0.8 

967 

0.8 

NEG 

2A 

188 

10/30/86 

523 

0.5 

346 

0.3 

424 

0.4 

393 

0.4 

440 

0.4 

550 

0.5 

552 

0.5 

NEG 

SB 

189 

10/30/86 

555 

0.5 

608 

0.6 

470 

0.4 

366 

0.3 

397 

0.4 

366 

0.3 

813 

0.8 

NEG(POS) 

1A 

190 

10/30/86 

660 

0.6 

525 

0.5 

720 

0.7 

672 

0.6 

416 

0.4 

470 

0.4 

920 

0.9 

NEGCPOS) 

3A 

190 

11/13/86 

883 

0.8 

1105 

1.0 

684 

0.6 

1028 

0.9 

890 

0.8 

1919 

1.7 

6026 

5.2 

POS 

3A 

191 

10/30/86 

420 

0.4 

671 

0.6 

169 

0.2 

514 

0.5 

357 

0.3 

149 

0.1 

800 

0.8 

NEG(POS) 

2A 

191 

11/13/86 

900 

0.8 

912 

0.8 

742 

0.6 

802 

0.7 

740 

0.6 

868 

0.8 

1011 

0.9 

NEG 

1A 

192 

10/30/86 

485 

0.5 

532 

0.5 

134 

0.1 

437 

0.4 

517 

0.5 

155 

0.2 

767 

0.7 

NEGCFOS) 

1A 

193 

10/30/86 

368 

0.4 

518 

0.5 

131 

0.1 

660 

0.6 

504 

0.5 

160 

0.2 

828 

0.8 

NEG(POS) 

2A 

194 

10/30/86 

155 

0.2 

620 

0.6 

968 

0.9 

455 

0.4 

309 

0.3 

429 

0.4 

581 

0.5 

NEG 

2A 

195 

11/06/86 

1597 

1.7 

2379 

2.5 

2351 

2.5 

2011 

2.1 

2305 

2.4 

1397 

1.5 

1469 

1.5 

NEG 

1A 

196 

11/06/86 

900 

1.0 

2408 

2.5 

4860 

5.1 

4752 
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1050 

1.6 

4661 

6.9 

5740 

8.5 

7848 

11.6 

POS 

1A 

509 

06/18/87 

319 

0.5 

322 

0.5 

356 

0.5 

384 

0.6 

897 

1.3 

3564 

5.3 

2780 

4.1 

POS 

1A 

510 

06/18/87 

343 

0.5 

345 

0.5 

373 

0.6 

469 

0.7 

1163 

1.7 

6374 

9.4 

5108 

7.5 

POS 

1A 

511 

06/18/87 

338 

0.5 

480 

0.7 

4019 

5.9 

8976 

13.2 

7571 

11.0 

9967 

14.7 

5716 

8.4 

POS 

3A 

512 

06/18/87 

275 

0.9 

308 

0.5 

391 

0.6 

417 

0.6 

529 

0.8 

600 

0.9 

758 

1.1 

NEC 

1A 

513 

06/18/87 

335 

0.5 

359 

0.5 

405 

0.6 

493 

0.7 

534 

0.8 

550 

0.8 

806 

1.2 

NEC 

1A 

514 

06/18/87 

387 

0.6 

403 

0.6 

395 

0.6 

384 

0.6 

518 

0.8 

530 

0.8 

660 

1.0 

NEC 

1A 

516 

06/25/87 

368 

0.4 

334 

0.4 

507 

0.5 

452 

0.5 

740 

0.8 

1917 

2.0 

1019 

1.1 

NEC 

1A 

517 

06/25/87 

456 

0.5 

502 

0.5 

513 

0.5 

1582 

1.6 

2524 

2.6 

2987 

3.1 

1722 

1.9 

POS 

1A 

518 

06/25/87 

353 

0.4 

549 

0.6 

358 

0.4 

382 

0.4 

1176 

1.2 

3036 

3.1 

1181 

1.2 

POS 

1A 

520 

06/25/87 

499 

0.5 

420 

0.4 

806 

0.8 

3199 

3.3 

5426 

5.6 

4149 

4.3 

1573 

1.6 

POS 

1A 

528 

07/09/87 

1173 

1.1 

981 

0.9 

950 

0.9 

1145 

1.0 

1062 

1.0 

1355 

1.2 

1761 

1.6 

NEC 

5A 

529 

07/02/87 

360 

0.4 

377 

0.4 

505 

0.6 

1169 

1.3 

6324 

7.1 

8812 

9.9 

5077 

5.7 

POS 

4A 

530 

07/02/87 

323 

0.4 

287 

0.3 

452 

0.5 

976 

1.1 

2594 

2.9 

7504 

8.4 

4985 

5.6 

POS 

1A 

531 

07/09/87 

1125 

1.0 

1040 

0.9 

916 

0.8 

NO 

1008 

0.9 

1099 

1.0 

1080 

1.0 

NEC 

1A 

532 

07/09/87 

1166 

1.0 

994 

0.9 

2212 

2.0 

1022 

0.9 

1047 

1.0 

1842 

1.7 

2846 

2.6 

+/-POS 

1A 

533 

07/02/87 

278 

0.3 

297 

0.3 

317 

0.4 

1877 

2.1 

11820 

13.2 

20217 

22.6 

9876 

11.0 

POS 

3A 

4705 

07/02/87 

361 

0.4 

338 

0.4 

269 

0.3 

248 

0.3 

517 

0.6 

816 

0.9 

692 

0.8 

NEC 

535 

07/09/87 

1199 

1.1 

1241 

1.1 

1419 

1.3 

4723 

4.3 

16433 

15.0 

18200 

16.6 

12940 

11.8 

POS 

1A 

536 

07/09/87 

673 

1.2 

833 

1.5 

819 

1.5 

900 

1.6 

1985 

3.5 

8524 

15.1 

8143 

14.4 

POS 

1A 

542 

07/16/87 

632 

0.8 

504 

0.6 

2685 

3.4 

4031 

5.1 

5847 

7.4 

4889 

6.2 

1906 

2.4 

POS 

1A 

543 

07/16/87 

690 

0.9 

703 

0.9 

767 

1.0 

620 

0.8 

915 

1.1 

2388 

3.0 

1792 

2.3 

POS 

1A 

544 

07/16/87 

696 

0.9 

661 

0.8 

3462 

4.4 

4993 

6.3 

5618 

7.1 

10011 

12.6 

3991 

5.0 

POS 

3A 

545 

07/16/87 

768 

1.0 

631 

0.8 

548 

0.7 

1126 

1.4 

5347 

6.7 

7856 

9.9 

6464 

8.1 

POS 

1A 

546 

07/16/87 

687 

0.9 

705 

0.9 

1976 

2.5 

3191 

4.0 

4925 

6.2 

5699 

7.2 

2534 

3.2 

POS 

1A 

9 


547 

07/23/87 

707 

0.9 

711 

0.9 

586 

0.7 

749 

0.9 

1235 

1.5 

2191 

2.7 

1367 

1.7 

+/-POS 

1A 

549 

07/23/87 

607 

0  I 

624 

0.8 

667 

0.8 

600 

0.7 

492 

0.7 

605 

0.7 

635 

0.8 

NEC 

1A 

550 

07/23/87 

589 

0./ 

722 

0.9 

553 

0.7 

485 

0.6 

529 

0.7 

549 

0.7 

585 

0.7 

NEC 

1A 

551 

07/23/87 

695 

0.9 

845 

1.0 

6873 

8.5 

7097 

8.8 

6045 

7.5 

2745 

3.4 

1543 

1.9 

POS 

lACHL 

552 

07/23/87 

727 

0.9 

723 

0.9 

734 

0.9 

603 

0.7 

839 

1.0 

8309 

10.3 

4527 

5.6 

POS 

1A 

RH 

07/23/87 

633 

0.8 

757 

0.9 

751 

0.9 

707 

0.9 

659 

0.8 

595 

0.7 

679 

0.8 

NEC 

KU 

07/23/87 

743 

0.9 

655 

0.8 

555 

0.7 

576 

0.7 

625 

0.8 

679 

0.8 

499 

0.6 

NEC 

553 

07/30/87 

883 

1.3 

863 

1.2 

1008 

1.4 

1718 

2.5 

3608 

5.2 

5263 

7.5 

4963 

7.1 

POS 

1A 

555 

07/30/87 

610 

0.9 

931 

1.3 

876 

1.3 

880 

1.3 

1497 

1.7 

2199 

3.1 

3886 

5.5 

POS 

1A 

556 

07/30/87 

862 

1.2 

844 

1.2 

1354 

1.9 

1841 

2.6 

4395 

6.3 

16316 

23.3 

9372 

13.3 

POS 

1A 

557 

07/30/87 

550 

0.8 

757 

1.1 

757 

1.1 

1110 

1.6 

1437 

2.0 

5783 

8.2 

2668 

3.8 

POS 

1A 

558 

07/30/87 

770 

1.1 

768 

1.1 

1305 

1.9 

1005 

1.4 

2609 

3.7 

7998 

11.4 

660 

0.9 

POS 

1A 

559 

07/30/87 

767 

1.1 

845 

1.2 

870 

1.2 

832 

1.2 

646 

0.9 

656 

0.9 

613 

0.9 

NEC 

1A 

562 

08/06/87 

2090 

4.2 

1357 

2.7 

1382 

2.8 

1785 

3.6 

1419 

2.8 

2119 

4.2 

NO 

POS 

1A 

564 

08/06/87 

1926 

3.8 

1378 

2.8 

1112 

2.2 

1401 

2.8 

1393 

2.8 

1843 

3.6 

ND 

POS 

1A 

566 

08/06/87 

1487 

2.9 

1679 

3.3 

1012 

2.0 

1697 

3.4 

1331 

2.7 

1454 

2.9 

NO 

POS 

1A 

569 

08/27/87 

793 

1.1 

701 

1.0 

700 

1.0 

701 

1.0 

511 

0.7 

742 

1.0 

765 

1.0 

NEC 

6B 

570 

08/13/87 

1422 

2.8 

1650 

3.2 

1455 

2.9 

1311 

2.6 

1665 

3.3 

1096 

2.2 

1228 

2.4 

POS 

1A 

571 

08/13/87 

2305 

4.6 

1642 

3.3 

1313 

2.6 

1219 

2.4 

1218 

2.4 

1248 

2.5 

2429 

4.8 

POS 

4AK 

572 

08/27/87 

821 

1.1 

727 

1.0 

662 

0.9 

883 

1.2 

704 

1.0 

735 

1.0 

662 

0.9 

NEC 

1A 

573 

08/20/87 

551 

1.1 

494 

1.0 

456 

0.9 

481 

1.0 

496 

1.0 

448 

0.9 

640 

1.3 

NEC 

1A 

575 

08/20/87 

641 

1.3 

478 

0.9 

466 

0.9 

569 

1.1 

448 

0.9 

689 

1.4 

1093 

2.2 

+/-POS 

1A 

576 

08/20/87 

599 

1.2 

442 

0.9 

543 

1.1 

588 

1.2 

595 

1.2 

444 

0.9 

495 

1.0 

NEC 

1A 

577 

08/20/87 

427 

0.9 

503 

1.0 

618 

1,2 

499 

1.0 

491 

1.0 

477 

1.0 

446 

0.9 

NEC 

1A 

580 

08/20/87 

937 

1.9 

836 

1.7 

767 

1.5 

880 

1.7 

833 

1.7 

772 

1.5 

646 

1.3 

NEC 

1A 

581 

08/20/87 

970 

1.9 

733 

1.5 

692 

1.4 

880 

1.8 

844 

1,7 

923 

1.8 

1079 

2.1 

♦/-POS 

1A 

582 

08/20/87 

1025 

2.0 

722 

1,4 

836 

1.7 

849 

1.7 

1137 

2.2 

587 

1.2 

821 

1.6 

NEC 

1A 

•  =  A  VC  CPM/BACICCROUND  CPU;  >3.0  =  POS  CULTURE;  >2.0  =  V-POS 


10 


TABLE  2 


HIV  ISOLATION  FROM  LYMPHOCYTES  BY  WALTER  REED  CLASSIFICATION 


Walter  Reed 

Classification  Positive  Negative 


1 

112  (52J) 

1 

1 

103  (48%) 

2 

2il  (44J) 

31  (56%) 

3-6 

21  (66%) 

11  (33%) 

Total 

157  (52%) 

145  (48%) 
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